お 客 様 の 多彩 な プロ ジェ クト スキ ー ム に 対応 いた し ます 。 












































土地 所 有 者 
EPC 請負 会 社 企画 ・ 事 業者 出資 者 ・ 自 治 体 な ど ) 
Engineering( 設 計 ) 
Proourement( 調 達 ) 
Construction( 建 設 ) 銀 行 
(金融 機関) 
プロ ジェ クト 会 社 (SPC) 
特定 目的 会 社 3 出資 者 


(Special Purpose Company) 





ジェ クト スポ ン サ ー) 











O&M 請 負 会 社 


(Operation & Maintenance) 


造成 工事 な ど 一 部 工事 担当 





お 客 様 が 、 国 内 ・ 海 外 企業 の 出資 者 等 、 問 いま せん 。 都度 、 お 客 様 の スキ ー ム ・ 出 資 等 に つい て ご 相談 を お 受け いた し ます 。 
お 客 様 が 一 部 工事 を 担当 され る 場合 も 対応 いた し ます 。 














メガ ソー ラー シス テム の 太陽 電池 モジ ュー ル ・ 周 辺 機器 の 販売 も 行っ て お り ま す 。 









































RE 事業 者 
太陽 電池 モジ ュー ル SPC 会 社 な ど 
BOS 
太陽 電池 モジ ュー ル 以 外 の 周辺 機器 施工 会 社 な ど 
(Balance of Systems) 
メガ ソー ラー 事業 メガ ソー ラー 事業 に つい て は 、 シ ャ ー プ に お 任せ くだ さい 。 
2Nmell: http://www.sharp.co.jp/business/solar/ (パソ コン 用 サイ ト ) 








太陽 電池 モジ ュー ル の 実物 展示 、 よ り 詳 細 な ご 案内 が で きま す 。 
ー ル ー ム の ご 案内 http://www.sharp.cO.jp/business/btob_showroom/ (パソ コン 用 サイ ト ) 
東京 都 港 区 芝浦 1 丁目 2 番 3 号 シー バン ス S 館 22 階 








7/ 



































く QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 
@ 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 亀 当 サイ ト の ご 利用 に 際 し て 、 万 一 お 客 様 に 損害 が 生じ た と し て も 、 当 社 は 何ら 責任 を 負う も の で は あり ませ ん 。 但 当 サ イト 上 の コン テン ツ や URL を 予告 な く 変 更 も 


し く は 削除 する こと が あり ます 。 亀 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 














お 問い 合わ せ シャ ー プ 株 式 会 社 = 上 電 〒639-2198 奈良 県 葛城 市 曹 282 番 1 受付 / 対 応 時 間 : 月 曜 ~ 金 曜 9:00~17:00 
00 お 客 様相 談 セ ンタ ー gg.0 1 20 789 456 TEL:0745-65-1634 FAX:0745-63-3645 | 土曜 日曜 ・ 祝 日 、 弊 社 休日 は 休ま せ て いた だ きま す 。 





シャ ー プ 株 式 会 社 2 

















本 社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 22 番 22 号 EE 
に に と VIENR 責任 ある 木質 資源 を 
この カタ ログ の 内 容 は 、2015 年 6 月 現在 の も の で す 。 本 使用 し た 紙 
人 @ こ の パン フレ ッ ト の 用 紙 に は 、 環 境 に 。 この パン フレ ッ ト は 環境 に 配慮 し た ESC FSC® C017162 73.2 MW シ ステ ム 
Ll [LN1CB29 配慮 し た 植林 木 を 使用 し て いま す 。 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 A が 
中 2 県 還 NatWmalEnergy Development Co.td. 様 
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長崎 県 尾上 島 様 宇宙 航空 研究 開発 機構 (JAXA) 様 太陽 電池 「IEEE マ イル スト ー ン 1 認定 変換 効率 35.8% を 実現 し た 化合 物 3 接合 型 太陽 電池 シャ ー プ 多奈川 太陽 光 発 電 所 
写真 提供 : 海 上 保安 庁 (世界 初 の 自動 ドッ キン グ 衛星 | お り ひ め ・ ひ こぼし ]) 建設 か ら 発電 事業 の 運営 まで を 実施 
写真 提供 : 宇 宙 航 空 研究 開発 機構 (JAXA) 
































IEEE (正式 名 称 :The Institute of Electrical and Electronics Engineers.Inc.) アメ リカ 忠夫 部 の ある 記 界 最大 の 電気 * 電 子 技術 閉 叶 まる 非 営 利 団体 組織 (学会 ) G あ り 』 防 イト リブ ルイ ー」 と 称 され Ii いま 世界 中 で 発電 モジ ュー ル - 信頼 性 保証 体制 (設計 、 製 造 お よび 性 能 保証 ) の 要求 事項 。ND-240CA、ND-240FA、ND-240HA の 9 機種 が 認証 を 取得 。 
395,000 人 以上 に 及ぶ 会 員 を 擁し 、 コ ンピュータ ー、 電 子 、 通 信 、 電 力 、 航 空 、 バ イオ な ど に お いて 、 先 端的 な 取り 組み が な され 、 各 々 の 技術 分 野 で 指導 的 大 役割 を 担い いま 8 IEEE マイ ルス トー ン IEEE が 、 電 気 ・ 電 子 ・ 情 報 ・ 通 ぐ く QR ヨード か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 
信 の 関連 分 野 に お いて 達成 され た 画 期 的 な イノ ベー ショ ン の 中 で 、 社 会 や 産業 の 発展 に 貢献 し た と 認定 され る 歴史 的 偉業 を 表彰 する 制度 と し て 、1983 年 避 制 定 ほ た もの で di これ まで ボル タ 電 池 選 フレミング の 一 極 管 な ど 世 界 で 約 100 件 信和 紙面 に 掲載 の QR コー ド を 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。QR コ ー ド が 読み 取れ な い 場 合 は 、 ア ドレ ス を 直接 入力 し で くだ さい 。http://www.sharp.co.jp/products/qr/solar_01/ 




















が マイ ルス トー ン に 認定 され て いま す 。 日 本 で は 八木 アン テ ナ (1995 年 ) 、 富 士 山 頂 レー ダー(2000 年 ) 、 東 海道 新幹線 (2000 年 ) 、 セ イコ ー ク オー ツ (2004 年 シャ ョ 電車 (2005 年 ) な ど が 認定 され いま 5 地上 設置 の 大 陽光 @ 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 3 





無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 倫 当 サ イト 上 の コン テン ツ や URL を 予告 な く 変 更 も し く は 削除 する と と が あり ます 。 但 QR コー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


シス テム の 設計 か ら 較 設 メン テ ナ ン シ ほど i - 


トー デ タ ル で シャ ー ワ が 対応 り ま す 。 ( 還 未 区 分 再販 人 Je pe 
vl ' 全 で 


プロ ジェ クト プロ ジェ クト 6 プロ ジェ クト 
構想 の 企画 開発 ・ 設 計 採算 性 の 調査 


ーー 
男 回 回 還 還 加 回 回 


- _ di す エロ EE ET 


SHARP SHARP も に コパ ド ィ ニス 


資料 作成 ます 』。。 メン テ ナ ン ス 





お 客 様 と 同行 し て 現地 調 ww 」 発電 所 の 許認可 に 必要 な 証 利 語 議 | NK | お 客 様 に 代わ っ て 、 発 電 
査 を 行い 、 発 電 有 M 書類 を ご 用 意 し ます 。 | _ / 所 の 運営 保守 を 行い ます 。 
を 行い ます 。 9 = 





















































※ 一 部 事業 者 様 に て 手続 き が 必要 で す 。 
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( 





@ 充実 の メン テ ナ ン ス 内 容 ( メ ン テ ナ ンス 契約 有人) 電 畑 革 拓 発電 デー タ 解 析 た か 5 と そ で きる 


















































設置 サイ ト の 条件 に 合わ せ て 発電 シャ ー プ で は 、 お 客 様 に 合っ た 最適 な メン テ ナ ン ス スケ ジュ ー ル を 策定 し 、 画 リ モー ト 監 視 を 用 いた イン タ ョ ネッ ト に より 発電 状 * 発 電 状況 の 分 析 故障 状況 の 分 析 
効率 ・ 事 業 採算 性 に 最適 な 設計 を 実施 し て お り ます 。 ま た 、 リ モー ト 胎 視 で 運転 状況 を 確認 異常 が あれ ば 楓 障 メン テ ナ ン ス 00Nee | * 保 守 補修 計画 の 策定 ツン テ ナ ン ス 麗 の 場合 

ご 提案 いた し ます 。 お 客 様 の 要望 2 を 人 い 、 い ちく < 介 で まる よう に の 人 人 上 に の ます 

に 合 わせ て の 設計 も 可能 で す 。 








































発電 状況 レポ ー ト 


| 


ら に 発電 状況 レポ ー ト に て 毎月 の 運転 状況 、 発 電 量 の 効率 (予想 量 に 対 事業 主 様 
pm 加 量 ) を お 伝え し て いま す 。 @ 監 視 画面 例 











画 発 電 状 況 レポ ー 
















































































\ ョ 還 い ーー ー ー | MREE (012 #1 AE ot = “erm 監視 5~ 
当社 一 括 調達 テ ガ ソ ー ラ ー 界 電 レ ポー ト EE FE Fp ef 5 
A IG SCRE 8 ーー Se wb 
高 品質 な モジ ュー ル と 、 当 社 品質 基準 に 適合 する シス テム 機器 を 当社 で 一 ーー ュー ニー ニニ 隔 計 中 = = 
括 調達 。20 年 間 の 稼働 を 想定 し て 当社 が 元 請 と な り 、 お 客 様 に 安心 し て いた = Am 引当 A 
だ ける 信頼 性 の 高い シス テム を ど 用 意 いた し ます 。 - ra] 
a TT TT [ i i 
三 : | 中 A 琴 ag 
ドド :ー I 呈 = = == 
er i a 点検 ・ 修 理 
に : 坦 調 電 主 昌 詩 藍 
ーー ーー | シャ ー プ ・ 
1 去 ! ーー 百 ゝ Lz 吾 吾 mm 
事業 主 様 太陽 光 発 電 所 メン テ ナ ン ス 会 社 











な 地域 で 、 ク リー ン エ ネル ギー の 供給 に 貢献 し て いま す 。 


シャ ー プ の メガ ソー ラー 発電 が 、 
日 本 中 に 拡がっ て いま す 。 


合同 会 社 S・N・P 様 
| 広島 県 大 崎 上 島町 敷地 面積 205.000nf 









E 字 軒 合同 会 社 クリ スタ ル ・ ク リア ・ ソ ー ラ ー 様 庄 2 朋 賠 株 式 会 社 古川 様 と 昌 < 証 十 葉 商科 大 学 様 
0 証 放 半 岳 県 伊勢 崎 市 敷地 面積 57.100nf 上 証人 寺 県 大 井町 敷設 面積 :35.000m2 還 放 因 議 寺 葉 県 野田 市 敷設 面積 :47.000m? 













































































アム 














ン 2 
攻 章 合同 会 社 伊豆 の 国 様 に = 員 : 主 SGET 中 井 メ ガ ソ ー ラ ー 合 同 会 社 様 と : 証 合同 会 社 ク リス タル ・ ク リア ・ ソ ー ラ ー 様 
0 証 放 疹 回 県 伊豆 の 国 市 敷地 面積 30.000m 斉 | 掛川 県 中 井町 敷地 面積 :122.400m ML 紀 県 利根 町 敷設 面積 :38.000m? 
























































| 事業 の 安定 継続 が 見 込め る 、 発 電 効率 
に 優れ 信頼 で きる ソー ラー バネ ル の 
昌 調達 が 課題 で し た 。 

高 品質 な の で 長期 的 に 安定 し た 収益 を 見 込め 、 よ り 
スム ー ズ に 事業 計画 を 組む こと が で きま し た 。 




















』 諾 : 西部 ガス 株 式 会 社 様 
中 生還 福間 県 大 御田 市 敷設 面積 :17.000m? 


















































国内 EPC の 完工 ・ 着 工 済 み …80 案 件 以上 
設置 容量 …360MWdc 以 上 


*(2012 年 7 月 2015 年 6 月 ※ 販 売 会 社 シャ ー プ エネ ルギー ソリ ュー ショ ン ( 株 ) が 
受注 し た 案件 は 含ま れ て いま せん 。) 





三原 市 三原 市 米子 市 明石 市 瀬戸 市 
三原 市 三次 市 米子 市 

| 福山 市 | 大 崎 上 島町 野洲 市 

| 東 広島 市 。 

| 平生 町 
田川 市 

| 
田川 市 

| MM 岬 町 
田川 市 

| 川崎 町 

Lo uni. Ei 人 
大 件 田 市 宇城 市 国東 市 松茂 町 

| 』| SW | 康 選 
大 件 田 市 阿 革 市 国東 市 | | 小松 島 赤石 地区 | | 奈良 市 








Natural Energy Development Co.,Ltd. 様 タロ ロッ 











- 銚 田 市 


標 東村 | 
標 東村 
玉村 町 
伊勢 崎 市 = 
。 常陸 大 宮 
伊勢 崎 市 
MM 利根 町 
片品 村 
結城 市 
大 井町 
| 中 井町 
富士 見 町 伊豆 の 国 市 
名 張 市 津 市 | 大 紀 町 


吉野 町 : 大 淀 町 





千葉 市 





苦 小 牧 市 


苫小牧 市 


標津 町 











Natural Energy Development Co.,Ltd. 欄 タイ ・ ロ ッ プ リ 県 











